0 自然 の も の 人 工 の も の は あり ます か 々 受け る 影響 に 違い は あり ま 
\? 


を 放射 線 に は 自然 放射 線 と 人 工 放射 線 が あり ます 。 
を 自然 放射 線 と は 

大 気 や 食物 、 大 地 や 宇宙 な ど 普 段 の 生活 に お いて 自然 か ら 受 ける 放射 線 の こと で す 。 
ぐる 人 工 放射 線 と は 

医療 や 工業 、 農 業 な どの 用 途 に 利用 する た め 人 工 的 に 作ら れ た 放射 線 の こと で す 。 
$ 受 ける 放射 線量 が 同じ で あれ ば 発生 源 が 何で あっ て も 影響 の 度合 い は 同じ で す 。 


る 自然 放射 線 2.1mSv/ 年 (日 本 ・ 全 国 平均 ) 
内 部 被ばく i 外部 被ばく 


坦 征 大気 の 吸入 (ラド ン な ど ) 2 議 大 地 か ら 出 て くる 放射 線 


参考 :( 独 ) 放 射線 医学 総合 研 
i 究 所 「 放 射線 被ばく の 早見 
0.99mSsv/ 年 生生 
(国民 線量 の 算定 )」 





